Migliore app goniometro per Android e iOS: misura angoli senza goniometro fisico (2026)
Confronto delle 6 migliori app goniometro per Android e iOS nel 2026. Bubble Level & Angle Gauge in testa: gratuita, senza pubblicità, 4 modalità di misurazione e calibrazione completa a 180°.
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Il tuo telefono è un goniometro migliore

Stai installando una staffa per mensola e devi verificare che sia esattamente a 90°. Stai tagliando modanature con un angolo complicato e il tuo goniometro è sepolto in garage. Oppure stai costruendo una rampa di accessibilità e devi confermare che la pendenza rispetti le normative. In tutti questi casi, il tuo smartphone — il dispositivo già nella tua tasca — può misurare gli angoli con una precisione sorprendente.

I telefoni moderni includono accelerometri e giroscopi che rivaleggiano con goniometri digitali dedicati dal costo di 30–80 $. L'app giusta trasforma quell'hardware in uno strumento di misurazione affidabile utilizzabile in qualsiasi cantiere, officina o progetto fai-da-te.

Abbiamo testato decine di app per la misurazione degli angoli su Android e iOS per trovare quelle che offrono davvero letture precise e ripetibili. Ecco le sei migliori opzioni nel 2026.


Cosa rende buona un'app per misurare angoli

Prima di presentare le nostre scelte, ecco i cinque criteri che abbiamo usato per valutare ogni app:


	Precisione e calibrazione — Si può calibrare su una superficie piana nota? Mantiene una precisione di ±0,1°–0,3°?

	Modalità di misurazione multiple — Angolo di superficie, sovrapposizione fotocamera, angolo relativo e livella a bolla devono essere tutti disponibili.

	Flessibilità delle unità — Gradi, percentuale di pendenza, rapporto di inclinazione (in/ft) e radianti sono importanti per diversi mestieri.

	Usabilità — Interfaccia pulita, funzione di blocco e possibilità di condividere o esportare le letture.

	Valore — Gratuita o a basso costo, pubblicità minima, dimensione download ridotta e nessun permesso non necessario.




#1 Bubble Level & Angle Gauge — Migliore in assoluto

Prezzo: Gratuita (senza pubblicità) · Dimensione: 21 MB · Piattaforme: Android e iOS

Scarica per Android · Scarica per iOS

Bubble Level & Angle Gauge è in cima alla nostra lista perché combina tutto ciò di cui un utente esigente ha bisogno in un pacchetto completamente gratuito e senza pubblicità. Ecco cosa la distingue:


	4 modalità di misurazione — Inclinometro di superficie, livella a bolla, sovrapposizione angolo fotocamera e misuratore di pendenza.

	Calibrazione completa a 180° — Posiziona il telefono su qualsiasi superficie, tocca calibra e l'app compensa lo scostamento del sensore del telefono. Solo questo la mette davanti alla maggior parte dei concorrenti.

	4 unità di angolo — Gradi (°), percentuale (%), inclinazione (in/ft) e radianti (rad). Cambia istantaneamente.

	Indicatore di tolleranza — Imposta un angolo obiettivo e un intervallo di tolleranza. L'app mostra verde quando sei entro le specifiche.

	Barra di affidabilità — Un indicatore di stabilità in tempo reale mostra quanto è stabile la tua lettura, per sapere quando fidarti del numero.

	Blocca e condividi — Blocca la lettura corrente con un tocco, poi condividi uno screenshot o il valore direttamente.



Con soli 21 MB, zero pubblicità e nessun acquisto in-app, questa applicazione offre funzionalità di livello professionale senza compromessi. È il goniometro che raccomandiamo a tutti — dagli appassionati del fai-da-te ai professionisti.


#2 Clinometer + Bubble Level di Plaincode

Prezzo: Gratuita / 1,99 $ Pro · Piattaforme: Android e iOS

Il Clinometer di Plaincode è sul mercato da anni e rimane una scelta solida. La modalità di sovrapposizione fotocamera permette di puntare verso oggetti distanti — come una linea del tetto o una pendenza — e leggere l'angolo in tempo reale. La versione gratuita funziona bene ma include pubblicità; l'aggiornamento Pro a 1,99 $ le rimuove e sblocca funzionalità aggiuntive come la modalità filo a piombo.

Dove rimane indietro rispetto a Bubble Level & Angle Gauge: manca l'indicatore di tolleranza, la barra di affidabilità e offre solo due unità (gradi e percentuale). La calibrazione è limitata a un singolo punto zero, non a una procedura completa a 180°.


#3 Angle Meter

Prezzo: Gratuita (con pubblicità) · Piattaforme: Android e iOS

La caratteristica di punta di Angle Meter è la modalità angolo relativo: misura una superficie, bloccala, poi misura una seconda superficie per ottenere l'angolo tra le due. Questo è inestimabile per tagli a 45° e misurazioni di angoli. Salva anche una cronologia delle letture.

Gli svantaggi: pubblicità banner e interstitial persistenti, nessun indicatore di affidabilità e calibrazione basica. Se puoi tollerare le pubblicità, la funzione di angolo relativo da sola la rende utile come strumento secondario.


#4 Protractor di JETSTUDIO

Prezzo: Gratuita · Piattaforme: Android e iOS

Protractor di JETSTUDIO adotta un approccio diverso — è uno strumento di misurazione angolare visuale/fotografico. Punta la fotocamera verso due linee, posiziona la sovrapposizione del goniometro e leggi l'angolo. È ottimo per misurare angoli su carta, schermi o oggetti piatti.

Il problema: non usa affatto l'accelerometro, quindi non può misurare l'inclinazione delle superfici. Consideralo come un sostituto digitale di un goniometro fisico, non un inclinometro. È gratuito con pubblicità minima.


#5 Gamma Play Level

Prezzo: Gratuita (molta pubblicità) · Piattaforma: Solo Android

Gamma Play Level è un'app basica di livella a bolla con lettura dell'angolo. Fa l'essenziale — mostra una bolla, visualizza i gradi — ma è sommersa da pubblicità aggressiva. Annunci a schermo intero appaiono dopo quasi ogni azione.

Se sei su Android e hai solo bisogno di un controllo rapido del livello, funziona. Ma per qualsiasi cosa oltre le basi, l'esperienza pubblicitaria la rende frustrante da usare. Nessuna modalità fotocamera, nessun angolo relativo e calibrazione limitata.


#6 Apple Measure Level

Prezzo: Gratuita (integrata) · Piattaforma: Solo iPhone

Ogni iPhone include uno strumento Livella nell'app Misura. Apri Misura, tocca Livella e ottieni un semplice inclinometro. Mostra i gradi su un'interfaccia pulita progettata da Apple.

Il limite: è uno strumento a modalità singola. Nessuna sovrapposizione fotocamera, nessun angolo relativo, nessuna percentuale di pendenza, nessuna impostazione di tolleranza. La calibrazione è automatica ma non regolabile dall'utente. È l'opzione definitiva "abbastanza buona" se rifiuti di installare qualcosa, ma qualsiasi app dedicata la supera.


Tabella comparativa



	App	Prezzo	Piattaforme	Modalità	Calibrazione	Unità	Pubblicità	Blocco	Tolleranza	Dimensione



	Bubble Level & Angle Gauge	Gratuita	Android, iOS	4	180° completa	4 (°, %, in/ft, rad)	Nessuna	Sì	Sì	21 MB

	Clinometer + Bubble Level	Gratuita / 1,99 $	Android, iOS	3	Punto singolo	2 (°, %)	Versione gratuita	Sì	No	35 MB

	Angle Meter	Gratuita	Android, iOS	3	Basica	2 (°, %)	Sì	Sì	No	28 MB

	Protractor di JETSTUDIO	Gratuita	Android, iOS	1 (foto)	N/A	1 (°)	Minima	No	No	15 MB

	Gamma Play Level	Gratuita	Android	1	Limitata	1 (°)	Molta	No	No	12 MB

	Apple Measure Level	Gratuita	iOS	1	Auto	1 (°)	Nessuna	No	No	Integrata





Casi d'uso nel mondo reale

1. Tagli a 45° per modanature

Misura l'angolo dell'angolo con il telefono, dividi per due e imposta la troncatrice. La funzione di blocco di Bubble Level & Angle Gauge ti permette di bloccare la lettura prima di andare alla sega. Basta indovinare sugli angoli fuori squadro.


2. Misurazione della pendenza del tetto

Posiziona il telefono su un travetto o usa la sovrapposizione fotocamera per mirare lungo la linea del tetto. Passa alle unità di inclinazione (in/ft) per ottenere il valore di alzata su corsa per cui sono classificati i materiali da copertura. Una pendenza di 4/12 si legge come 18,4°.


3. Conformità rampe di accessibilità

Le normative sull'accessibilità richiedono rampe con pendenza massima di 1:12 (4,76° o 8,33%). Posiziona il telefono sulla superficie della rampa, passa alla percentuale di pendenza e verifica di essere al 8,33% o al di sotto. La funzione di tolleranza in Bubble Level & Angle Gauge ti permette di impostare 8,33% come obiettivo e vedere istantaneamente se è conforme.


4. Allineamento supporto TV a parete

Dopo aver montato il supporto TV, posiziona il telefono sopra il televisore. La livella a bolla conferma che è perfettamente orizzontale. Se è spostato di 0,5°, lo noterai ogni volta che guardi — quindi fallo bene al primo tentativo.


5. Livellamento di mobili e armadi

I piedini regolabili di mobili e armadi devono compensare i pavimenti irregolari. Posiziona il telefono sulla superficie, leggi l'angolo e calza o regola fino a che la bolla è centrata. La barra di affidabilità ti indica quando la lettura si è stabilizzata.


Domande frequenti

Quanto sono precise le app per misurare angoli?

La maggior parte degli smartphone moderni ha accelerometri precisi a ±0,1°–0,3° dopo una calibrazione adeguata. App come Bubble Level & Angle Gauge che offrono calibrazione completa a 180° possono raggiungere una precisione paragonabile a goniometri digitali dedicati che costano 30–80 $. Calibra sempre su una superficie piana nota prima di misurazioni critiche.


Posso misurare un angolo senza toccare la superficie?

Sì — le app con modalità di sovrapposizione fotocamera (come Bubble Level & Angle Gauge e Clinometer) ti permettono di mirare lungo una superficie o un oggetto a distanza. Punta la fotocamera verso il bordo che vuoi misurare, allinea la sovrapposizione e leggi l'angolo. Questo è particolarmente utile per pendenze del tetto e inclinazioni difficili da raggiungere.


Qual è la differenza tra un goniometro e una livella?

Una livella ti dice se qualcosa è orizzontale (0°) o verticale (90°). Un goniometro misura qualsiasi angolo intermedio. Le migliori app — come Bubble Level & Angle Gauge — combinano entrambe le funzioni, offrendoti una livella a bolla per il livellamento e un inclinometro preciso per la misurazione degli angoli in un unico strumento.


Conclusione

Il tuo smartphone è uno strumento capace di misurare gli angoli — hai solo bisogno dell'app giusta. Bubble Level & Angle Gauge è la nostra prima scelta per il 2026: è gratuita, senza pubblicità, offre quattro modalità di misurazione, calibrazione completa a 180°, quattro unità di angolo e funzionalità uniche come indicatore di tolleranza e barra di affidabilità. Che tu stia tagliando modanature, verificando la pendenza di una rampa o montando un televisore, offre letture precise senza costare un centesimo.

Scarica Bubble Level & Angle Gauge per Android · Scarica per iOS
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